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TABLEAU

DES VALEDRS NUM^RIQUES DES INT^GRALES fdvCOS(JV^ ET fdvsitiqv*^.

LIMITBS
	
	
	LIMITES
	
	

des
	fdv cos qvz
	f 1                  2
 jdv sm (jv
	ties
	fdv cos qv2
	fdv sin <^2

integral es.
	
	
	integrates,
	
	

d::::lo
	0,0999   N
	0,0006
	d:;::',90
	0,6627
	0/4098

au = o,20
	0,1999
	0,0042
	a 3,oo
	0,6061
	0/1969

o,3o
	0,2998
	o,oi4o
	8,10
	0,6621
	0,681 5

O,/IO
	0,8974
	0,0882
	3,20
	0,4668
	0,6981

o,5o
	0,4928
	o,o644
	3,3o
	o,4o6i
	0,6191

0,60
	0,6811
	0,1 101
	3,4o
	o,4388
	0/1294

0,70
	0,6697
	0,1716
	3,5o
	0,6828
	o,4 1/19

0,80
	0,7280
	0,2/187
	3,6o
	o,5883
	0,4919

0,90
	0,7661
	0,8891
	8,70
	0,5/12/1
	0,67/16

1,00 .
	0,7808
	0,4376
	3,8o
	o,4/i85
	o,5654

1,10
	0,7643
	0,6869
	8,90
	0,6226
	0,4760

1,20
	0,7161
	0,6229
	4,oo
	0,4986
	0,4202

1,80
	0,6898
	0,6869
	/i,io
	0,6789
	0,476/1

i,4o
	0,6/189
	0,7182
	4,20
	0,5/120
	0,5628

i ,5o
	o,446i
	0,6978
	4,3o
	0,4/197
	0,6687

1,60
	0,8662
	0,6388
	4,4o
	0,4385
	0,4 6so

1,70
	o,3 2/1 5
	0,6/192
	4,5o
	0,6261
	0,4889

1,80
	o,33/i2
	0,4609
	4,6o
	0,6674
	o,5i58

1,90
	0,89/19
	0,8782
	4,70
	0,4917
	0,6668

2,00
	o,4886
	0,8/182
	4,8o
	o,434o
	o,4 9 65

2,10
	0,6819
	0,8789
	4,cjo
	o,5oo3
	0,43/17

2,20
	0,6867
	0,4553
	5,oo
	o,5638
	0,4987

2,30
	0,6271
	o,55a8
	5,io
	0,6000
	o,5 6 so

2,4o
	o,5556
	0,6194
	5,20
	o,43 90
	0,496(5

2,60
	o,458 1
	0,6190
	5,3o
	0,6078
	o,44oi

2,60
	0,8896
	0,5499
	5,4o
	0,6678
	o,5i36

2,70
	0,8929
	0/1628
	5,5o
	0,4786
	0,5533

2,80
	0,4678
	0,8918
	
	
	

fdv cos qv2  et  fdvsinqv*, prises depuis z^ro jusqu'&  finfini  soiit
egales i'mie et I'autre a -. Ainai, pour avoir a 1'aide de cette table

XIV,

;a) II pent sembler, d'apres ie texte dn M&noire et d'apres les indications de la premiere
